jMa 






Ye 


iE 




Ya 


X 

i 


a 


N 


s 


q 


l 


t 


u 


i 


a 


f! 


C 


m 
o 




A 


s 




N! 







b-o) Rubato 



(1998) 




* ignare ifpossible 



Juan Luis Enriquez © 1998 




, gjfe 



sf'P 



FI. 

S. 

Cym. 

Ob. 

Bsn. 




j I il r I l ' i 



s. y J j r r"^ 



»jp ^^= — ? 



Ob. 



Bsn, 



^p jg 



Prc. 



./wan Lhfa- Enriquez © 1998 



FI. 

S. 

Cym. 

Ob. 

Bsn. 

Prc. 

FI. 

S. 

Cym. 

Ob. 

Bsn. 

Prc. 




4 m b r J 



Sprechstimme | 3 

Ob ^ 



Bsn.^l 









oto-tom >■ fX H 



./• 




./wan Lms Enriquez © 1998 
3 




FI. 

S. 

Cym. 

Ob. 

Bsn. 

Prc. 



* n ^T * LCJ 7 C£T L- L£J L^ P^¥ 



./wan Luis Enriquez © 1998 




s. 

Cym 
Ob 



4- 



Bsn. H 
Prc. ^ 



Bsn. ^ 




Juan Luis Enriquez © 1998 




Juan Luis Enriquez © 1998 




Cym 



FI. 

S. 

Cym. 
Ob. 



* 



* 



Bsn. j|§ 
Prc. P 



Flute 

Soprano 
Cymbal / 

(suspended) x> 

Oboe 
Bassoon 

Percussione g ì H % \ ^ T^ 




(Roto-toms) 

(10 in) 



(6 in) 



(12in) 



(8 in) 



(Drum) 

(20 in) 

» I (approximated s 

Juan Litìs Enriquez ©1998 



Dr. 



FI. 



Rt. 



Bsn. 





X x x! Sprechstimme 


G breath attack 


Lv let vibrate 


# -^^^-^ pedal note duration 
(x8) 


%P soft mallets 


-^•^Ifw^-w frequency modulation 


£* hard mallets 


J> wìth stick 



